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FM ステレオトランス 5 ッター 

取扱説明書 



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 
最新の情報は、蝶社 WE 巳サイト (http://www.sanwa.co.jp/) を 
ご覧ください。 


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。 

ヴ:/ワヴプライ株式舍な 


■ ご注意 _ 

参交通ま全のため、自動車運転中の操作はおやめください。必ずま全 
な場所に駐車してか 5 行ってください。 

•本製品の使用に際し、走行中の事故等び発生した場合について、製 
社では一切の責任を負いません。 

•本製品の使用に際し、接続機器やデータ及び自動車の破損、損害び 
発生した場合について、興社では一切の責任を負いません。 

参本製品はマイナスアース仕様の車専用です。プラスアース仕様の車 
では使用できません。 

•本製品は、デジタルチャンネル方式を採用しています。ご使用場所に 
よっては FM 放送局の周波数と重複している場台は、周波数を切替 
えてご使用 <ださい。 

•自動車のアンテナの位置や使用環境属波塔の近く等)により音声び 
明瞭に再生できない場台びあります。 

•キーを巧いてらシガーライターの電源び切れない車種では、車か 5 
離れる場合は必ず本製品をシガーソケットか 5 巧いてください。 

参車種によりシガーソケットか 5 電源を取ると オルターネーター 等か 5 
ノイズび入る場台びあります。製品の不良ではありません。 

•シガーソケットの種類によってぐ 5 つきがある場合びありまず。 

•一部の外国車で国産車とシガーソケットの形状び異なる車種ではご 
使用できません。 

•直射日光のあたる車内など高温になる場所に放置しないでください。 

参本製品は運転の支障とな 5 ないように設置してください。 

参お客様の誤った取扱いにより生じた障害等に関しては保証いたしか 
ねます。予めご了承ください。 


■ 特長 _ 

•力一 FM ラジオで iPod の音楽が手軽に楽しめる FM トランスミッター 
でず。 

•高周波アンプ (RF アンプ)搭載により、ダイナミックでま定した音楽 
再生が可能です。 

•充電機能搭載で、ノむ/テリ残■を気にせず長時間使用できまず。 

参周波数は 7 目.〇〜 1 08.0MHz の節囲で、液晶画面を見なび 5 
0.1MHz 単位で調整可能です。 

•iPod 自動電源 0N& 自動停止 (OFF) 機能を搭載していまず。 


I エンジン"^ iPod の 電源 

^ 始動_ ON _ 

I エンジン iPod の 電源 
^ 停止^ —時停止一約 2 分後 OFF 

《自動停止 (OFF) 機能は動画再生中は機能しません。 


I ま全にご使用いただくために 

A 警告 


A 自動車運転中に操作をしないでください。 

必ず安全な場所に駐車してか5行ってくださし、。 


参万一、異常な臭いびしたり、過熱や煙が出た 5 、 安全な場所に車を止 
めシガーソケットか 5 本製品を巧き取ってください。 

•本製品を分解して内部の部品に触れないでください。感電のを険が 
あります。 

•運転操作やエアバックの巧げになる場所に取付けないでください。 


I 各部の名称 




















































■ 保証規定 _ 

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場台に限り品質を保証して 
おります。万一保証期間内で故障びありました場台は、製社所定の方 
法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買上げの販 
売店までお持ちください。 

2. 次のような場台は保証期間内でち有償修理になります。 

(1) 保証書をご提示いただけない場含。 

(2) 所定の項目をご記入いただけない場台、あるいは字句を書き換 
え5れた場合。 

(3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場含。 

(4) 故障の原因がお客様による輸送•移動中の衝撃による場合。 

(己)天変地異、な5びに公害や異常電圧その他の外部要因による故 

障及び損傷。 

3. お客様ご自身による改造または修理びあったと判断された場合は、 
保証期間内での修理らお受けいたしかねます。 

4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害につ 
しには興社はその責を負わないらのとしまず。 

己.本製品を使用中に発生したデータやプ□グラムの消失、または破損 
についての保証はいたしかねます。 

目.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や 
機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とず 
る設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されており 
ません。これ5の用違に本製品を使用され、人身事故、社会的障害な 
どが生じてら製社はいかなる責任ち負いかねます。 

.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場台の諸費用は、お客様 
のご負担となりまず。 

8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 

9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 


[ 仕様 


送信周波数 

76.0〜1 08.0 MHz (0.1 MHz 単位で調整可能） 

入力端子 

Dock コネクタ 

電 源 

DV 12 V (シガーソケットより供給） 

ケープル長 

約1 20 cm 


I 保証書 


型番 PDA-FMT10BK/W 


お名前 


お 

客 

様 

ご住所 


TEL 




，販売店名.住所. TEL 




版 

売 

店 


担当を名 




保証期間 

巨ヶ月お買い上げ年月日 

年 

巧 

曰 


※必要事項をご記入の上、大切に保管して下さし、。 


I 使用方法 



① シガー プラグを自動車の シガー ソ 
ケットに差し込みます。 

⑥ iPod に本製品のコネクタを差し 
込みまず。 

③ 力 一 FM ラジオを、その地域で放 
送が流れていない周液数に設定 
します。 

④ 本製品の電源を入れ、周波数ボタ 
ンを巧して③で選択した周波数に 
含わせます。 

⑥口 od を再生します。 


ごを意 


※本製品は、 iPod の Dock コネクタ 
か5音楽を出力しますので 、 iPod 
本体での音量調節はでさません。 
カーオーディオ側で音量調節を 
して < ださい。 




巧応機種 


iPod nano (第4/3/2/1巧代) 
iPod touch (第2/1巧代） 
iPod classic 
iPod (第己/4世代） 
iPhone 3 G 




http://www.sanwa.co.jp/ 


■サポート情報 
■ドライバのダウン□ード 
■よくある質問 (Q&A) 

■各種対応表など、最新情報を随時更新しています。 



▼トツプページか6 


▼"サポート&ダウン□-ド"コーナーへ 


ご質問、ご不明な点などが 
ございました5、ぜひ一度、 

與社 WEB ヴイトをご覧くださし、。 
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TE し011 - 己11 -3450 FAX .0 1 1-71 己-8990 
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名古屋営業巧/〒4已 3-001 已名古屋市中村区椿防16 - 7カジヤマビル 
TE し0己 2-4 已 3-203 1 FAX .0 已 2-4 己 3-2033 
大阪営業所/〒已 32-0003 大阪市淀川区宮原 4-1-4 已新大阪八千代ビル 
TE し0巨-巨39己-己310 FAX .0 巨-己39己-已31已 
福岡営業所/〒81 2-0012 福岡市博を区博を駅中央街 8-20 第2博をホ目互ビル 
TEL .092-471 -6721 FAX .092-471 -8078 

金 お/ TEL .07 己- 222-8384 


09/04 /SNDa 己「 






























































